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urn defcenfu & fubfequente afcenfu defcripfortim f„. „ 
dig. Et bate differentia ducia in pondus cflobi pend'ifr *’ 5c ’ 
erat uncarum ao8, producit 3.3, 9 . Rurlus ubi pe T|, ** 
perms ex Globo ligneo conftruaum, centro ofcilladonil 'i 
a puncfo fufpenfionis digicos 121 S diftabat, defcrib. IxoT ’ qil0(l 
turn 124A digitorum, diiftrenria arcuum defcenfu & arcenluf 

fcriptoium fiiit Sf in J feu & qus dufla in pondus CioM.Z 

eratunciarum 57A produeit 48, Duxi autcm diffll 
halce in pondcra Globorum ut invenirem corum refiftem 
Nanidifterentim onuntur ex reliftemiis, funtnue ut relif, ' 
direc^c & pondera inverie Sunt igitur rcfiftenti* ut numeri 
& 48,5 5 - Pars a 11 tetri rcfiftemi* Giobi minor is, qua c ft in a, ¥ 
ora ratione velocitatis, erat ad tefiftcntiam ro^ « t , ^ 

0 ^0,5, ld eft ut 44, + ad 48,15; & pars teflftemi* Clot 
n.a;or,s propemodum aquatur ipiius refiftentia toti, adeo'ra 
p.11 es ilia funt ut 3 1 3 9 & 44, 4 quamproxime, id eft ut 7 

j *' '-untautem Globorum diametri 1 -i S- 6j; &• haruninii/ 
drata JSti & 4777 funt ut 7 ,, j8 & ,, id *eft „ QfoC S 

ftentia 7,07 & 1 quamproxime. Differentia rationumbaudii 

1 eft quam qua: ex fill rdiltcntia oriri poruit. Igitur refifteam- 
rum partes ilk qua : funt ( paribus ClobisJ ut quadrata veloci- 

mmV IT"' 3 " 1 i PanbUS ve,oci f a,ibl, 0 « quadrata diametro- 
um Globorum; & propterea ( per CoroJIaria Prop. XL. Libri 

3^ t|U f 1 G , ,0bl m W res & veloc t°t« in acre mo- 
tndo fntu, nt, baud mulrum per infinitam aeris divifionem & 

Ju0t.I1a.wnem diminm poteft, proindeque Media omnia in mii- 
us coipora mulro minus reliftiintur, funtaere rariora. 

aeterum o oium, quibus ufus fum in his experimentis, 
maxnnus non eiat peiie$e Sphaericus, & propterea in calculo iiic 
allato miputias quaidam brevitatis gratia neglexi; de calculo ac- 
, curato in expenmcnto non hit is accurato minime foliicitus. Op- 
aum ( cum demonftratio vacui ex hisdcpendeat} utex- 

perimcnta 
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pcrfmenta cum Globis & pluribus & majoribus & magis accura- 
tis tentarentur. Si Giobi lumantur in proportione Geometri- 
es, puta quorum diametri fint digitorum 4, 8, i 6, 32; cx p ro . 
greffione experimentorum colligetur quid in Globis adhuc ma- 
joribus evenire debeat. 

Jam veto conferendo rehftentias diverlorum fluidorum inter fe 
tentavi fequentia. Arcam Jigneam paravi longitudine pedum 
quatuor, Iatitudine & altitudine pedis unius. Hanc operculo 
nudatam implevi aqua fontana, fecique ut immerfa pendula 
in medio aquae ofcillando moverent ur. Globus autem plumbeus 
pondere unciarum, diametro digitorum, movebatur ut 
in Tabula fcquente defcripfimus, exiftcnte videlicet longitudi- 
nependuli a pun&o fufpenl7onis ad punftum quoddam in filo 
notatum 12 6 digitorum, ad olcillationis autem centrum 1341 di- 
gitorum. 


Arcus defcenfu primo a ptmclo in') , 
flonoUto defer iptus digitorum. j ^ ^ 2 

Arcus tfcenf <i ultimo defer iptus di- 1 Q 
Riorum. f 4 ° 2 4 

Annum differentia motui am iff o') „ 

froportionalis, digitorum. ° 

Numerics ofcillatiomm in aqua. 
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Numerics ofcillatiomm in aere. 287 ^35 


In experimento columnar quart*, motus *qualcs ofcillationi- 
bus 535 in acre, & *7 in aqua amid] funt. Erant autem ofcil- 
lationes in aere paulo celeriores quam in aqua, nimirum in ra- 
tione 44 ad 41. Nam i4i ofcillationes in aqua , & i3f in aere 
foul peragebantur. Et propterea fi ofcillationes in aqua in ea 
ratione accelerarentur ut motus pendulorum in Medio utroque 
fcrent sequiveloces, numerus olcillationum if in aqua, quibus 
raotus idem ac prius amitteretur ( ob refiftentiam au6lam in ra- 
tione iHa duplicata & tempus diminutum in ratione eadem lim- 

W w 2 plici ) 



